مستتشقى الملك قيصل التخصصي و مر كز الأايحاث 
ممعصعت طعممعوعع1 عت لمعتحرده13 ععتلمكعم5 لمدقد2 عوصتكر 


ملم باج -لا وأبراعم 


301 بادك ولاطقلا دلاطذلا اع80/ : عمقلا 
52029 : لكالا 
3 أذامم 27 : 03 


طلط نوها كاكاء ,10:57 ,27/04/2023 

لعن جمس منكآ ,10:57 ,27/04/2023 

الآ نقه1-كة ملآ ,10:57 ,27/04/2023 

,2 ناءطلتصعءءء0آ لعتهل ممع منلة كامتاعمم طلايج لعتب ةده ن): معصتلصرط 


عالتلمتعمعوعل جتلصوءعة لصة عدمقلامء طلى كلدعط لتمطع) طاهط/0 للتكخ لععصهحل2 2ه عماعبوعة لعتهتاك د متمعل متمعم 
.ععصقطء لوتحتعتم غمدعقتمهنه غنامطلتى ,ولمع لتم وععصقطء 
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